SATI-Q 


¿Cómo completar 


los datos generales de su UCI 
en el software SATI-Q? 





1-Ingrese al Menú Principal y haga clic en Opciones datos generales 


LI 


r L 
e saTi-O 44,0.97 - [Menu Principal] == O Xx 


lb Archivo Pacientes Fichas Opsie: 


Menú Principal 





h 





_A-B-M de Pacientes | 


A-B-M de Fichas 


Inioernes Vanos 





Base de Datos 


e 


Sali 








Nurnero de sere: c17d 
Emal Registro: h 





Ubicación Bare de Datos: CSA TIUS at] mdb 














Abi Ubicación Sat: | 


T) SATI-Q 


2-Aquí podrá modificar todos los datos excepto el mail de registro y el número de serie 
ya que son únicos para cada Unidad 


aje 541104 v4,0,97 


Archro Pacientes Fichas Opciones 












SATI-Q J 
Versión 4.0.37 - Ubicacion de la Base de datos: Lugar de Instalación de SATI-Q en su 
CASATO s.b 7 
Sistema Informático desarrollado para la Sociedad Argentina de Terapia equipo. 
intensiva - Programa Nacional de Calidad 
Coordinación Médica Comisión de Gestión de Cabdad y Escores de la SATI 
Contacto Técreco: Anel Lecnaido Fernández Vaw tatg net a a 







Desarrolo y Diseño: HARDINEROS: ves hardreros com 


Ubicar la licencia de su Unidad. 


| Para cambiar el número de camas 
! a ES de su Unidad. 
1 





emal de Regetro 
Nio de Seña 

































RECUERDE 


Completar el número de camas real de su unidad le permitirá al software calcular en 
forma correcta el porcentaje de ocupación en el Informe General SATI-Q [Menú de 
Informes] 


Completar de forma adecuada los datos generales le permite realizar Epicrisis e 
Informes de su Unidad mostrando el encabezado de información correcta, ej nombre 
de la UCI , datos de contacto de la UCI , etc 


© T osphaDOa informe SATI-Q mcr | 
Enisodios de Internación: Todos a dd 
Promedio de Ocupación: 11,51 % 
Informe SATI - Q 


Terapia Intensiva: Hospital XXX 
Niceto Vega 1300 - CABA (1111) 
XXX - Argentina 


Tel: 0294 1111 
Email: hardinerosO0hotmail.com 


Paciente: nn HC: 21408n 


Edad: 175 meses Sexo: M Estadia: 1 Reingreso: NO 
Fecha de ingreso al Hospital: 19/07/2018 09:00:00 Fecha de egreso del Hospital: 20/07/2018 
Fecha de ingreso al Sector: 18/07/2018 09:00:00 Fecha de egreso del Sector: 19/07/2018 09:00:00 SAT [ -Q 


Grupo Sanguíneo: Factor: 


Ante cualquier duda o dificultad , puede consultarnos a través de 
nuestros medios de contacto 


Mail satigWhardineros.com 


Formulario de contacto: 
htto://www.hardineros.com.ar/satiq/site/contact 


Los invitamos a seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de 
las novedades 


f www.facebook.com/satig.net/ 
Y (Osatiggroup 


E  SATI-Q O SATLO 


